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Nota evaluatie cameratoezicht R-Nethaltes 

Sinds 2010 en 2011 heeft de gemeente Haarlemmermeer cameratoezicht toegepast bij de R-Nethaltes 
Overbos, Bornholm, Toolenburg en Vijfhuizen. De aanleiding om camera's te plaatsen was de 
voortdurende veiligheidsproblematiek, met name: het inslaan van glas van de abri's en lift, het spuiten 
van graffiti op de abri's en geluidsschermen en overlast van hangjongeren. 

In het najaar van 2014 is het cameratoezicht geëvalueerd. Op basis van de politiecijfers en gesprekken 
met de wijkagenten en gebiedsmanagers kan worden geconcludeerd dat het effect van cameratoezicht 
op de haltes zeer positief is. Bij alle vier de haltes met cameratoezicht stabiliseren de cijfers op een laag 
niveau. De camera's hebben een preventieve werking en dragen bij aan de veiligheidsgevoelens. Het 
is nuttig en noodzakelijk om de camera's te behouden om te voorkomen dat de overlast terugkeert. De 
preventieve werking van cameratoezicht voorkomt overlast en vernielingen. Daarom is het cameratoezicht 
bij de vier haltes met twee jaar verlengd tot 31 december 2016. 
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